PISZ 


urzednik Rady powiat. w Wieliczce 


przeżywszy lat 46, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 


tami, zasnął w Panu dnia ll. lutego 1914. roku w Dobczycach. 


Zwłoki przewiezione zostaną do Krakowa, gdzie pogrzeb odbędzie się z domu przedpogrzebowego 
na cmentarzu w piątek dnia I3. b. m. o godzinie wpół do 5. po południu, na który-to smutny 
obrzęd stroskana żona i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego 1 Znajomych. 


Żakład pogrzebewy Concordia" J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


